Schengen 90/180 Counter: recenzja 2026
Darmowy licznik na iPhone do zasady Schengen 90/180: mapa cieplna okna kroczącego, planer Ghost Trip, 44 języki i żadnego konta.
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Schengen 90/180 Counter to darmowa aplikacja offline na iPhone, przeznaczona dla podróżnych spoza Unii Europejskiej, która pilnuje, ile z 90 dni dozwolonych w dowolnym kroczącym okresie 180 dni spędziliście już w strefie Schengen. Wersja 1.0 ukazała się 11 czerwca 2026 roku, waży 23 MB i jest dostępna w 44 językach.
Ujawnienie: AppStoryo jest prowadzone przez studio, które tworzy Schengen 90/180 Counter. Poniższe porównanie opiera się na publicznie weryfikowalnych kryteriach i wymienia prawdziwe alternatywy.
Co właściwie robi Schengen 90/180 Counter?
Schengen 90/180 Counter to rejestr dni z doczepionym planerem. Wersja 1.0 wyszła 11 czerwca 2026 roku, waży 23 MB, wymaga systemu iOS 13.0 lub nowszego i widnieje w 44 językach App Store w kategorii Podróże. Zapisujecie każdy wyjazd, a aplikacja rysuje okno kroczące jako kalendarzową mapę cieplną z dniami, które jeszcze zostały. Planer o nazwie Ghost Trip symuluje pobyt, który się jeszcze nie odbył, i proponuje inne terminy, gdy dany pobyt by się nie zmieścił. Dawne wyjazdy można odtworzyć z metadanych zdjęć w waszej bibliotece albo ze skanu kart pokładowych i pieczątek w paszporcie zrobionego kamerą, a oba procesy przebiegają na urządzeniu. Poza Schengen aplikacja pilnuje brytyjskiego limitu po brexicie, amerykańskiego ESTA, podatkowego licznika 183 dni oraz reguł własnych. Są widżety, widoki na ekranie blokady i na Apple Watch, aktywności na żywo, import kalendarzy, eksport do PDF i CSV oraz opcjonalna synchronizacja z iCloud szyfrowana od końca do końca. Działa offline, bez konta i bez analityki. Schengen 90/180 Counter jest darmowy w App Store.
Co tak naprawdę mówi zasada 90/180?
Mniej, niż sugeruje większość blogów podróżniczych, a liczy się dokładne brzmienie. Artykuł 6 ustęp 1 rozporządzenia (UE) 2016/399, kodeksu granicznego Schengen, dopuszcza pobyty nieprzekraczające 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, co oznacza uwzględnienie okresu 180 dni poprzedzającego każdy dzień pobytu. Ustęp 2 tego samego artykułu rozstrzyga dwie kwestie, o które podróżni spierają się najczęściej: dzień wjazdu liczy się jako pierwszy dzień pobytu, a dzień wyjazdu jako ostatni, więc wypad od piątku do niedzieli kosztuje trzy dni, a nie jeden; a okresy objęte dokumentem pobytowym albo wizą długoterminową nie liczą się wcale. Obszar, którego to dotyczy, obejmuje dziś 29 krajów: 25 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Liechtenstein, po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii 1 stycznia 2025 roku.
Jak naprawdę działa kroczące okno 180 dni?
Nigdy nie zeruje się w ustalonej dacie i to jest najczęstsze nieporozumienie w ogóle. Ponieważ prawo patrzy 180 dni w tył od każdego dnia pobytu, odpowiedź zmienia się każdego ranka. Spędźcie 90 dni między 1 stycznia a 31 marca i w lipcu nie zaczynacie od czystej karty: dni wracają po jednym, w miarę jak stare wypadają z tyłu okna. Schengen 90/180 Counter rysuje to jako przesuwający się pasek, a nie jako odliczanie, i z Ustawień odsyła do własnego kalkulatora krótkich pobytów Komisji Europejskiej, żebyście mogli wpisać te same daty dwa razy. Warto to zrobić przed lotem: aplikacja jest orientacją, a narzędzie Komisji to wdrożenie wzorcowe.
Co zmieniło się na granicy 10 kwietnia 2026 roku?
Liczenie na piechotę stało się jednocześnie trudniejsze i łatwiejsze. Unijny system wjazdu i wyjazdu rozpoczął działanie 12 października 2025 roku, wdrażany etapowo w 29 krajach europejskich, i stał się w pełni operacyjny 10 kwietnia 2026 roku, zastępując pieczątkę biometrycznym zapisem każdego przekroczenia granicy zewnętrznej. Trudniejsze, bo nie ma już strony z pieczątkami do zsumowania. Łatwiejsze, bo służby mają teraz dokładny zapis, więc szacunek, który mu przeczy, staje się problemem. ETIAS jest kolejnym krokiem: spodziewany jest w ostatnim kwartale 2026 roku i będzie obowiązkowy dla obywateli 59 krajów i terytoriów zwolnionych z wizy, wjeżdżających do 30 krajów europejskich. Aplikacja zawiera przegląd obu systemów i szczerze mówi o swojej własnej roli:
The app is a mobile aid for everyday orientation; the final decision on entry always rests with the border authority of the country you visit.
To zdanie pochodzi z angielskiego opisu samej aplikacji w App Store i jest właściwym ujęciem sprawy. Zainstalujcie Schengen 90/180 Counter jako pomoc w planowaniu, nie jako rozstrzygnięcie.
Którego kalkulatora Schengen naprawdę użyć?
Cztery darmowe aplikacje na iPhone, wszystkie sprawdzone w App Store 13 października 2026 roku.
Wybierzcie Schengen Simple, jeśli chcecie opcji najlepiej sprawdzonej
	Roycroft Labs Ltd, darmowa, wersja 4.2.2, ostatnia aktualizacja 7 października 2026 roku.
	4,8 gwiazdki z 364 ocen — największy publiczny dorobek z tych czterech i powód, by ją wybrać, jeśli bardziej ufacie tłumowi niż dziennikowi zmian.
	Robi Schengen i niemal nic więcej, co jest dokładnie tym, czego trzeba, gdy Schengen to wszystko, czego potrzebujecie.

Wybierzcie Schengen Calculator 90/180, jeśli chcecie najdłuższej historii wydań
	Vitaliy Golubenko, darmowa, wersja 6.6.1, ostatnia aktualizacja 12 października 2026 roku — najświeższa w tej grupie.
	4,5 gwiazdki z 187 ocen i numer wersji, który przeszedł sześć dużych cykli.

Wybierzcie 180 Days: Schengen Calculator, jeśli chcecie najwyższej średniej
	Splinterware Ltd, darmowa, wersja 1.32, ostatnia aktualizacja 14 kwietnia 2026 roku.
	4,9 gwiazdki z 111 ocen, najlepsza średnia tutaj, choć ta kwietniowa data jest najstarsza z czterech.

Wybierzcie Schengen 90/180 Counter, jeśli jedna aplikacja ma objąć więcej niż Schengen
	Darmowa, wersja 1.0, wydana 11 czerwca 2026 roku, 44 języki w App Store.
	Obok okna Schengen pilnuje Wielkiej Brytanii, amerykańskiego ESTA, podatkowego licznika 183 dni i reguł własnych, odtwarza dawne wyjazdy z metadanych zdjęć na urządzeniu i eksportuje PDF oraz CSV dla doradcy.
	Nie ma jeszcze żadnych ocen. Jeśli publiczny dorobek liczy się dla was bardziej niż zakres, dziś bezpieczniejszym wyborem jest jedna z trzech powyżej.

Kiedy Schengen 90/180 Counter jest złym narzędziem?
W czterech sytuacjach. Jeśli używacie Androida, wersji nie ma: aplikacja jest tylko na iPhone, a lista studia w Google Play zawierała 28 pakietów, gdy odczytano ją 13 października 2026 roku, i żaden z nich nie jest tym. Jeśli chcecie dowodu, że licznik policzył dobrze innym ludziom, wersja 1.0 nie ma żadnych ocen, a trzy aplikacje powyżej mają ich razem 662. Jeśli potrzebujecie liczby, która obroni się w sporze, żadna aplikacja się nie nadaje: liczy się zapis systemu wjazdu i wyjazdu w rękach służby granicznej. A jeśli wasze dni wynikają z dokumentu pobytowego albo wizy długoterminowej, artykuł 6 ustęp 2 pozostawia je całkowicie poza licznikiem 90/180, więc każde narzędzie, które po prostu liczy dni w kraju, wprowadzi was w błąd, dopóki sami ich nie odejmiecie. Zajrzyjcie do wizytówki w App Store, zanim zdecydujecie.
Schengen 90/180 Counter — o co jeszcze pytają podróżni?
Czy okno 180 dni zeruje się na początku roku?
Nie. Okno jest kroczące, a nie kalendarzowe: artykuł 6 ustęp 1 nakazuje patrzeć na 180 dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień pobytu. Nie ma zerowania 1 stycznia ani czystej karty co pół roku. Limit wraca po trochu, w miarę jak stare dni wypadają z tyłu okna.
Czy dzień przyjazdu i dzień wyjazdu liczą się oba?
Tak, oba. Artykuł 6 ustęp 2 czyni dzień wjazdu pierwszym dniem pobytu, a dzień wyjazdu ostatnim. Wypad do miasta od piątku do niedzieli kosztuje więc trzy z waszych 90 dni, a nie jeden. To właśnie ten szczegół najczęściej sprawia, że rachunek prowadzony na kartce wychodzi za niski.
Ilu krajów dotyczy ta zasada?
Dwudziestu dziewięciu. Komisja Europejska wymienia strefę Schengen jako 25 państw członkowskich Unii oraz Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Liechtenstein, po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii 1 stycznia 2025 roku. ETIAS obejmie 30 krajów europejskich, więc listy się różnią i narzędzie powinno mówić, którą liczy.
Czy Schengen 90/180 Counter jest darmowy?
Tak. App Store oferuje go bez opłaty: wersja 1.0, 23 MB, iOS 13.0 lub nowszy, 44 języki. Nie ma konta, logowania ani analityki, a wizytówka zapewnia, że aplikacja działa offline i że wasze dane zostają na urządzeniu, o ile nie włączycie synchronizacji z iCloud szyfrowanej od końca do końca.
Czy istnieje wersja na Androida?
Na razie nie. Aplikacja jest tylko na iPhone. Listę deweloperską studia w Google Play odczytano 13 października 2026 roku i zawierała 28 pakietów, z których żaden nie jest tą aplikacją, więc użytkownik Androida potrzebuje innego narzędzia. Ten artykuł nie podaje żadnego odnośnika do Play, bo nie ma do czego linkować.
Czy aplikacja udowodni funkcjonariuszowi granicznemu, że jestem w porządku?
Nie i wcale tego nie twierdzi. Odkąd system wjazdu i wyjazdu stał się w pełni operacyjny 10 kwietnia 2026 roku, miarodajnym zapisem waszych przekroczeń jest zapis biometryczny przechowywany na granicy. Tekst jej własnej wizytówki mówi, że ostateczna decyzja o wjeździe należy zawsze do służby granicznej odwiedzanego kraju.
Skąd wie o wyjazdach, których nigdy nie wpisałem?
Może je odtworzyć z metadanych dołączonych do zdjęć w waszej bibliotece albo ze skanu kart pokładowych i pieczątek w paszporcie zrobionego kamerą. Oba procesy przebiegają na urządzeniu. To wypełnia luki w starej historii podróży, ale jest wnioskiem wyciągniętym z waszych własnych zdjęć, więc daty i tak trzeba sprawdzić.
Do czego służy planer Ghost Trip?
Symuluje wyjazd, którego jeszcze nie odbyliście. Wpisujecie możliwe terminy, a aplikacja pokazuje, czy taki pobyt zmieściłby się w dniach dostępnych w odpowiednim oknie kroczącym, i proponuje inne terminy, gdy się nie mieści. To szacunek zbudowany z wyjazdów, które wpisaliście, nigdy gwarancja wjazdu.
Czy obsługuje coś poza Schengen?
Tak. Wizytówka wymienia Wielką Brytanię po brexicie, amerykańskie ESTA, podatkowy licznik rezydencji 183 dni i reguły zdefiniowane przez użytkownika obok okna Schengen. Test amerykański jest surowszy niż proste liczenie: urząd podatkowy wymaga 31 dni w roku bieżącym i 183 dni ważonych w ciągu trzech lat.
Czy nadal warto używać oficjalnego kalkulatora Unii Europejskiej?
Tak, przed wszystkim, co naprawdę ma znaczenie. Wpiszcie te same daty do kalkulatora krótkich pobytów Komisji Europejskiej i porównajcie. Jeśli wyniki się rozejdą, zaufajcie wynikowi Komisji i poszukajcie, dlaczego aplikacja odbiega: zwykle to wyjazd wpisany z błędnymi datami albo pobyt, który artykuł 6 ustęp 2 powinien był wyłączyć.
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